Mgr inż. Marek 


CYRAN 


NAJUKOCHAŃSZY SYN, MĄŻ, TATUŚ I ZIĘĆ 


przeżywszy lat 34, zmarł nagle 13. II. 1987 roku w RFN. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 


w poniedziałek 2, III, br. o godzinie 11.00, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


RODZICE, ŻONA, SYNEK, TESCIOWIE I RODZINA 


Nabozensiwo żałobne 


odprawione zostanie w poniedziałek, dnia 2. III. br. o godzinie 8.30 w kościele parafialnym św. Anny. 


